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SHRINE  OF  OUR  LADY  OF  LA  SALETTE 

Enfield,  N.  H. 
SANCTUAIRE  DE  N.-D.  DE  LA  SALETTE 

Exact  Replica  of  the  Apparition  of  Our  Lady  at  La  Salett( 
France,  September  19,  1846. 

Reproduction  fidele  de  1" Apparition  de  Marie  a  La  Sali 
France,  le  19  septembre,  1846.  ,  ^ 
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